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inżynier-architekt, doc. Politechniki Lwowskiej 


urodzony 2 lutego 1890r., zakończył życie po długiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, O lutego 1952 r. we Lwowie 


MSZA ŚWIĘTA 


odprawiona zostanie w czwartek dnia 13 marca b. r. o godz. 8 rano 
w kościele Mariackim przed ołtarzem Chrystusa Ukrzyżowanego 
w Krakowie. 


zona, synowa, synowie i wnuki. 


